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Leuchte bei mehrspurigen Fahrzeugen an der linken Fahr¬ 
zeugrückseite mindestens 100 mm von der Unken Brems - 
leuchte entfernt anbringen. Lichtaustrrttsflache (oberer 
Rand) höchstens 600 mm über der Fahrbahn 
Oie Einschaltung der Leuchte muß durch eme grün auf- 
leuchtende Lampe für Dauerticht m Blickfeld des Fahr¬ 
zeugführers angezeigt werden Bei Krafträdern und Zug¬ 
maschinen mit offenem Führersitz kann di* Einschaltung 
durch Stellung des Schalters angezeigt werden 





























